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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 3971 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. πράξης 105/01 .11.2017 

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 
ΣυστήματοςΤαχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και 
Διακανονισμού σε Συνεχή ΧρόνοΤΑΡΟΕΤ2-ΟΡ. 

ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α) τα άρθρα 2,35α, και 55 του Καταστατικού της Τρά¬ 
πεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει, 
β) την πράξη ΣΝΠ 97/15.6.2015 «Κανονισμός Λειτουρ¬ 
γίας του ΣυστήματοςΤαχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων 
και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑΒΟΕΤ2-ΟΒ» 
(ΦΕΚ ΒΊ188/22.06.2015), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
πράξη ΣΝΠ 100/08.04.2016 (ΦΕΚ Β' 1052/14.04.2016), 
γ) την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) ΕΚΤ/2017/28 της 
Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας της 22ης Σεπτεμβρίου 
2017 για την τροποποίηση της Κατευθυντήριας Γραμμής 
ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποι¬ 
ημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Δι¬ 
ακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (ΤΑΚΟΕΤ2), με την οποία 
τροποποιήθηκε η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/27 
της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας, σχετικά με το Δι- 
ευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο ΣύστημαΤαχείας Μετα¬ 
φοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο 
(ΤΑΒΟΕΤ 2), όπως ίσχυε τροποποιημένη, 
δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε¬ 
ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤρά¬ 
πεζας, αποφάσισε: 

Τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήμα¬ 
τος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού 
σε Συνεχή ΧρόνοΤΑΚ(5ΕΤ2-ΟΚ, που έχει τεθεί σε ισχύ με 
την πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθμ. 
97/15.6.2015, όπως ισχύει (στο εξής ο «Κανονισμός»), 
ως εξής: 

Ι.Το άρθρο 2 του Τμήματος I του Κανονισμού τροπο¬ 
ποιείται, ως ακολούθως: (α) Ο αριθμ. 28) ορισμός αντι¬ 
καθίσταται, ως ακολούθως: 

«28) «επικουρικό σύστημα» (ΒπείΙΙθΓγ εγεΐθΐπ): σύστη¬ 
μα του οποίου τη διαχείριση ασκεί οντότητα εγκατεστη¬ 
μένη στον ΕΟΧ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία ή/και 
επίβλεψη αρμόδιας αρχής και πληροί τις προϋποθέσεις 
επίβλεψης όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των 


υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρώ, όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται και δημοσιεύονται στον δι- 
κτυακό τόπο της ΕΚΤ (4) , και στο οποίο ανταλλάσσονται 
ή/και εκκαθαρίζονται ή καταγράφονται πληρωμές ή/και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, οι δε α) προκύπτουσες χρημα¬ 
τικές υποχρεώσεις διακανονίζονται στο ΤΑΒΟΕΤ2 ή/και 
β) τα οικεία κεφάλαια τηρούνται στοΤΑΒΟΕΤ2, βάσει της 
Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2012/27 της Ευρωπαϊκής 
ΚεντρικήςΤράπεζας και διμερούς συμφωνίας μεταξύ 
του επικουρικού συστήματος και της οικείας ΚΤ του Ευ- 
ρωσυστήματος, 

(β) Προστίθεται νέος ορισμός υπ’ αριθμ. 71, ως ακο¬ 
λούθως: 

«71) «εγγυητικά κεφάλαια» (ςυθΓθηΐθθ ίυπάε): κε¬ 
φάλαια παρεχόμενα από συμμετέχοντες επικουρικού 

(4) Η τρέχουσα πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον 
τόπο εγκατάστασης της υποδομής καθορίζεται στις ακόλουθες 
δηλώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ 
(νννννν.εεό.ευίΌρε.ευ): α) στη δήλωση της 3ης Νοεμβρίου 1998 
σχετικά με τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού σε ευρώ 
που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ (ΡοΙίεγ 5ΐ3ίεπιεηΙ οπ 
ευτο ρΒγπΊθπΙ 3πά δείΐίειτιεηΐ 5γ5ΐθπΐ5 Ιοε3ΐθά ουίίίάε ίήε ευΐΌ 
3Γε3)· β) στη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την 
πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ενοποίηση στην εκ¬ 
καθάριση μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου ("Πιε ΕυΐΌ5γ5ΐεπι'5 
ροΙίεγ Ιίηε ννίίή ιερείά ίο εοηδοΐίάεΐίοπ ίη εεηίΓ3ΐ εουπίειρΒίΊγ 
εΙεΒπηςι)· γ) στη δήλωση της 19ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις αρχές 
του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης και 
τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλαγές πληρω¬ 
μών σε ευρώ (Τήε ΕυΐΌδγείεπι ροΙίεγ ρππαρΙεδ οπ ίήε ΙοεΒίίοπ 
3πά ορείΒίίοπ οί ίηίΐ'35ίι·υ<:1υΐ'ε5 δεΙΙΙίπς ίη ευΐΌ-άεηοηιίη3ΐεά 
ρβγιπεηί Ιίβηίβείίοηδ)· δ) στη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο 
εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν 
συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ: ορισμός της έννοιας «τόπος εγκα¬ 
τάστασης στη ζώνη του ευρώ από νομική και λειτουργική άποψη» 
(Τήε ΕυΐΌ5γ5ίεηη ροΙίεγ ριϊηςίρίεδ οη ίήε ΙοεΒίίοη 3ηά ορειτιίίοη οί 
ίηίι·35ΐπκΙυι·ε5 δείίΐίης ευΐΌ-άεηοπΊίηΒΐεά ρβγηηεηΐ ίΓ3η53είίοη5: 
5ρεαίϊε3ΐίοη οί «ΙεηΒΙΙγ 3ηά ορείβΙίοηβΙΙγ Ιοεβίεά ίη ίήε ευΐΌ 3ίε3»)· 
ε) στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης 
του Ιουλίου 2011 (Τήε ΕυΐΌ5γ5ίειτι ονείΒίρήΙροΙΙεγίίΒηηεννοίΙί), με 
την επιφύλαξη της απόφασης της 4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση 
Τ-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας 
(Ε(ϋ_Ι:Ευ:Τ:201 5:496)» 
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συστήματος με σκοπό τη χρήση τους σε περίπτωση 
αδυναμίας ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων να εκ¬ 
πληρώσουν τις υποχρεώσεις πληρωμής τους στο πλαίσιο 
του επικουρικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο.» 

2. Το άρθρο 8 του Τμήματος I! του Κανονισμού αντι¬ 
καθίσταται, ως ακολούθως: 

«Άρθρο 8 

Τοκισμός εγγυητικών κεφαλαίων 
Τα εγγυητικά κεφάλαια τοκίζονται με το επιτόκιο της 
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.» 

3. Το άρθρο 9τουΤμήματος II του Κανονισμού τροπο¬ 
ποιείται, ως ακολούθως: 

(α) Μετά από την παράγραφο 2 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος 2α, ως ακολούθως: 

«2α. Σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ανα- 
στείλει τη συμμετοχή συμμετέχοντα στο ΤΑΡ6ΕΤ2-ΟΡ! 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), επεξεργάζεται 
πληρωμές του εν λόγω συμμετέχοντα μόνον κατόπιν 
οδηγιών των νομίμων εκπροσώπων του, περιλαμβανο- 
μένων των διοριζόμενων από αρμόδια αρχή ή δικαστή¬ 
ριο, όπως ο ειδικός εκκαθαριστής/σύνδικος πτώχευσης 
του συμμετέχοντα, ή σύμφωνα με εκτελεστή απόφαση 
αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου που παρέχει οδηγίες ως 
προς τον τρόπο επεξεργασίας των πληρωμών.» 

(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 
«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στις αναφερό- 
μενες στις παραγράφους 1 έως 2α ενέργειες και στις 
περιπτώσεις αναστολής ή διακοπής της χρήσης της Δι¬ 
ασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος από επικουρικό 
σύστημα.» 

4. Το Παράρτημα I του Κανονισμού τροποποιείται, ως 
ακολούθως: 

(α) Στο άρθρο 1 του τίτλου I, ο ορισμός της έννοιας 
«επικουρικό σύστημα» αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 

«-«επικουρικό σύστημα» (θηςΝΙθΓγ 5γ5ΐθΐτι): σύστημα 
του οποίου τη διαχείριση ασκεί οντότητα εγκατεστη¬ 
μένη στον ΕΟΧ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία ή/και 
επίβλεψη αρμόδιας αρχής και πληροί τις προϋποθέσεις 
επίβλεψης όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των 
υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρώ, όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται και δημοσιεύονται στον δι- 
κτυακό τόπο της ΕΚΤ (8) , και στο οποίο ανταλλάσσονται 

(8)Η τρέχουσα πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο 
εγκατάστασης της υποδομής καθορίζεται στις ακόλουθες δηλώσεις, 
οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (νννννν.θθή. 
θυΓορθ.συ): α) στη δήλωση της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τα 
συστήματα πληρωμών και διακανονισμού σε ευρώ που βρίσκονται 
εκτός της ζώνης του ευρώ (ΡοΙίεγ 5ΐ3ΐθΠΊθηΙ οπ ευτο ρεγπΊεπΙ 3ηά 
εεΙΙΙεπτεπί δγείεπτε Ιοο3ίθά ουίδίάε ίήθ ευτο 3ΓΘ3)· β) στη δήλωση 
της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την πολιτική του Ευρωσυστή¬ 
ματος όσον αφορά την ενοποίηση στην εκκαθάριση μέσω κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου (Τήθ ΕυΓοεγείειτιΐ ροΙίεγ Ιίηε ννίίή ΓερΒίχΙ ίο 
εοπεοΐίάεΐίοπ ίπ εεπίτεί εουηΙεψΒΓίγ εΙεΒπηρ)· γ) στη δήλωση της 
19ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον 
αφορά τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που 
διακανονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ (Τήε ΕυτοεγδΙετη 
ροΙίεγ ρηηαρίεε οη Ιήε ΙοεβΙιοη 3ηά ορεΓΒίίοη οί ϊηίΐ’35ΐπκ:1ιιι , θ5 
εεΙΙΙίηςι ίη ευΓθ-άεηοΓηίπ3ίεά ρ3γιτιεηΙΐΓ3η53εΙίοη5)·δ) στη δήλω- 


ή/και εκκαθαρίζονται ή καταγράφονται πληρωμές ή/και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, οι δε α) προκύπτουσες χρημα¬ 
τικές υποχρεώσεις διακανονίζονται στοΤΑΚ0ΕΤ2 ή/και 
β) τα οικεία κεφάλαια τηρούνται στο ΤΑΚΟΕΤ2, βάσει 
της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2012/27 και διμερούς 
συμφωνίας μεταξύ του επικουρικού συστήματος και της 
οικείας ΚΤτου Ευρωσυστήματος, 

(β) Το άρθρο 34 του Τίτλου IX τροποποιείται, ως ακο¬ 
λούθως: 

(ί) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 
«6. Εάν η συμμετοχή κατόχου λογαριασμού ΜΠ στο 
ΤΑΚ0ΕΤ2-0Ρ έχει ανασταλεί για λόγους άλλους από εκεί¬ 
νους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
όλες οι εισερχόμενες πληρωμές και εξερχόμενες εντο¬ 
λές πληρωμής του αποθηκεύονται και εισάγονται στον 
μηχανισμό καταχώρισης μόνον μετά τη ρητή αποδοχή 
τους από την ΚΤ του κατόχου λογαριασμού ΜΠ που έχει 
τεθεί σε αναστολή.» 

(ίί) Προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως: 
«7. Εάν η συμμετοχή κατόχου λογαριασμού ΜΠ στο 
ΤΑΡ0ΕΤ2-0Ρ έχει ανασταλεί για τους λόγους που καθο¬ 
ρίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η επεξεργασία 
τυχόν εξερχόμενων εντολών πληρωμής του εν λόγω 
κατόχου λογαριασμού ΜΠ πραγματοποιείται μόνον 
κατόπιν οδηγιών των νομίμων εκπροσώπων του, περι- 
λαμβανομένων των διοριζόμενων από αρμόδια αρχή 
ή δικαστήριο, όπως ο ειδικός εκκαθαριστής/σύνδικος 
πτώχευσης του κατόχου λογαριασμού ΜΠ, ή σύμφωνα 
με εκτελεστή απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου 
που παρέχει οδηγίες ως προς τον τρόπο επεξεργασίας 
των πληρωμών. Η επεξεργασία όλων των εισερχόμενων 
πληρωμών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.» 

(γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Τίτλου X, αντι¬ 
καθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο συμ- 
μετέχων αποδέχεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί 
να γνωστοποιεί πληροφορίες αποκτηθείσες κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του ΤΑΡΟΕΤ2-01Β σχετικά με 
εντολές πληρωμής και πληροφορίες τεχνικής και οργα¬ 
νωτικής φύσης που αφορούν τον ίδιο ή πελάτες του ή 
συμμετέχοντεςτου ίδιου ομίλου α) σε άλλες ΚΤ ή σε τρί¬ 
τους που εμπλέκονται στη λειτουργία του ΤΑΒ0ΕΤ2-0Β, 
στον αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία του 
ΤΑΒ0ΕΤ2 βαθμό ή για την παρακολούθηση της έκθεσης 
του συμμετέχοντα ή του ομίλου του, β) σε άλλες ΚΤ για τη 
διεξαγωγή των αναγκαίων αναλύσεων για τους σκοπούς 
των πράξεων αγοράς, των καθηκόντων που άπτονται 

ση της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστή¬ 
ματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υπο¬ 
δομών που διακανονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ: ορισμός 
της έννοιας «τόπος εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ από νομική 
και λειτουργική άποψη» (Τήθ ΕυΐΌ5γ5ΐθΓη ροΙίεγ ρήηαρίθδ οη ίήθ 
Ιοεθίίοη 3ηά ορθΓ3ίίοη οί ίηίι·35ίΐ'υείυι·θ5 δθίίΐίηη θυΐΌ-άθηοΓηίηΒίθά 
ρ3γπΊΘηί ΐΓ3η53εΐίοη5: δρθαίκΒΐίοη οί «ΙθρβΙΙγ 3ηά ορθΓΒίίοηθΙΙγ 
ΙοεΒίεά ίη ίήθ θυΐΌ βγθβ»)· ε) στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 
για την πολιτική επίβλεψης του Ιουλίου 2011 (Τήθ ΕυΐΌϊγδίθηη 
ονθΓδίςψί ροΙίεγ ίι·3ΓΠθννοι1<), με την επιφύλαξη της απόφασης της 
4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση Τ-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε01Ι:Ευ:Τ:201 5:496). 
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της νομισματικής πολιτικής, καθώς και για τους σκοπούς 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή της χρηματο¬ 
πιστωτικής ολοκλήρωσης ή γ) σε αρχές κρατών μελών 
και της Ένωσης, περιλαμβανόμενων των ΚΤ, οι οποίες 
ασκούν εποπτεία και επίβλεψη, στον αναγκαίο για την 
εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό 
την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτω¬ 
ση δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος δεν ευθύνεται για τις οικονομικές και εμπορικές 
συνέπειες μιας τέτοιας γνωστοποίησης.» 

(δ) Το στοιχείο γ) του σημείου 8 της παραγράφου 8 
του Προσαρτήματος I αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 

«γ) από τον λογαριασμό ΜΠ στον τεχνικό λογαριασμό 
που χειρίζεται το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί 


τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή 
χρόνο και» 

(ε) Το Προσάρτημα IV τροποποιείται, ως ακολούθως: 

(ί) Το στοιχείο α) της παραγράφου 6 αντικαθίσταται, 
ως ακολούθως: 

«α) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το κρίνει ανα¬ 
γκαίο, προβαίνει σε επεξεργασία έκτακτης ανάγκης 
των εντολών πληρωμής χρησιμοποιώντας τη μονάδα 
έκτακτης ανάγκης της ΕΚΠ ή άλλα μέσα. Στις περιπτώ¬ 
σεις αυτές, παρέχεται στους συμμετέχοντες μόνον ένα 
ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με την έναρξη 
της επεξεργασίας έκτακτης ανάγκης με κάθε διαθέσιμο 
μέσο επικοινωνίας.» 


(Μ) Το στοιχείο β) της παραγράφου 8 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 

«β) Σε περίπτωση βλάβης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορισμένες ή όλες οι τεχνικές λειτουργίες της που σχετίζονται 
με τοΤΑΚ0ΕΤ2-0Ρ μπορούν να πραγματοποιηθούν από άλλες ΚΤ του Ευρωσυστήματος ή από την ΕΚΠ.» 

(στ) Ο πίνακας της παραγράφου 3 του προσαρτήματος V αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 


Ωράριο 

Περιγραφή 

6.45-7.00 

Χρονικό περιθώριο εργασιών για την προετοιμασία των ημερήσιων πράξεων(*) 

7.00-18.00 

Ημερήσια επεξεργασία 

17.00 

Καταληκτική ώρα για τις πληρωμές πελατείας, ήτοι για τις πληρωμές οι οποίες προέρ¬ 
χονται από ή/και απευθύνονται σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι άμεσος ή έμμεσος συμ- 
μετέχων και προσδιορίζονται στο σύστημα με τη χρήση μηνύματος ΜΤ103 ή ΜΤ103+ 

18.00 

Καταληκτική ώρα για τις διατραπεζικές πληρωμές, ήτοι για πληρωμές πλην των πλη¬ 
ρωμών πελατείας 

18.00-18.45 (**) 

Διαδικασίες λήξης ημέρας 

18.15 (**) 

Γενική καταληκτική ώρα για τη χρήση των πάγιων διευκολύνσεων 

(Λίγο μετά τις) 18.30 (***) 

Οι ΚΤ έχουν στη διάθεση τους δεδομένα για την ενημέρωση των λογιστικών συστη¬ 
μάτων 

18.45-19.30 (***) 

Διαδικασίες έναρξης ημέρας (νέα εργάσιμη ημέρα) 

19.00 (***)-ΐ9.30(**) 

Παροχή ρευστότητας στο λογαριασμό ΜΠ 

19.30 (***) 

Μήνυμα «έναρξης διαδικασίας» και διακανονισμός πάγιων εντολών για μεταφορά ρευ¬ 
στότητας από τους λογαριασμούς ΜΠ στους υπολογαριασμούς/τεχνικό λογαριασμό 
(διακανονισμός που σχετίζεται με επικουρικά συστήματα) 

19.30 (***)-22.00 

Εκτέλεση πρόσθετων μεταφορών ρευστότητας μέσω της Μ Π Ε για τη διαδικασία δι¬ 
ακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο· εκτέλεση πρόσθετων μεταφορών 
ρευστότητας μέσω της Μ Π Ε πριν από την αποστολή των μηνυμάτων «έναρξης κύκλου» 
από το επικουρικό σύστημα για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο 
μοντέλο" περίοδος διακανονισμού νυχτερινών εργασιών επικουρικών συστημάτων 
(μόνο για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο των επικου¬ 
ρικών συστημάτων και τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο) 

22.00-1.00 

Περίοδος τεχνικής συντήρησης 

1.00-7.00 

Διαδικασία διακανονισμού για τις νυχτερινές εργασίες των επικουρικών συστημάτων 
(μόνον για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο των επικου¬ 
ρικών συστημάτων και τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο) 


(*) Ημερήσιες πράξεις είναι η ημερήσια επεξεργασία και οι διαδικασίες λήξης ημέρας. 

(**) Λήγει 15 λεπτά αργότερα την τελευταία ημέρα της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικώντου Ευρωσυ¬ 
στήματος. 

(***) Αρχίζει 15 λεπτά αργότερα την τελευταία ημέρα της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρω¬ 
συστήματος.» 
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(ζ) Η παράγραφος 14 του Προσαρτήματος VI αντικα¬ 
θίσταται, ως ακολούθως: 

«14. Στην περίπτωση των άμεσων συμμετεχόντων 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες τιμολόγησης. Ο 
άμεσος συμμετέχων (ο διαχειριστής του ομίλου ΣΡ ή 
του ομίλου ΕΣΑ σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
οι λειτουργίες ΣΡ ή ΕΣΛ) λαμβάνει τα σχετικά τιμολόγια 
του προηγούμενου μήνα, στα οποία αναγράφονται οι 
καταβαλλόμενες προμήθειες, το αργότερο την ένατη 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Η πληρωμή πραγ¬ 
ματοποιείται το αργότερο την δέκατη τέταρτη εργάσιμη 
ημέρα του εν λόγω μήνα στον λογαριασμό που καθορίζει 
η Τράπεζα της Ελλάδος και χρεώνεται στον λογαριασμό 
ΜΠ του εν λόγω συμμετέχοντα.»· 

5. Το Παράρτημα II του Κανονισμού τροποποιείται, ως 
ακολούθως: (α) Το άρθρο 24 του Τίτλου VII τροποποιείται, 
ως ακολούθως: 

(ί) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«6. Εάν η συμμετοχή ενός κατόχου ΕΛΜ στοΤΑΚ0ΕΤ2- 
(3Η έχει ανασταλεί για λόγους άλλους από εκείνους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), όλες οι 
εισερχόμενες και εξερχόμενες εντολές πληρωμής του 
εμφανίζονται για διακανονισμό μόνον μετά τη ρητή απο¬ 
δοχή τους από την ΚΤ του.» 

(ϋ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7: 

«7. Εάν η συμμετοχή κατόχου ΕΛΜ στο ΤΑΚΟΕΤ2-ΟΒ 
έχει ανασταλεί για τους λόγους που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), η επεξεργασία τυχόν εξερχό- 
μενων εντολών πληρωμής του εν λόγω κατόχου ΕΛΜ 
πραγματοποιείται μόνον κατόπιν οδηγιών των νομίμων 
εκπροσώπων του, περιλαμβανομένων των διοριζόμε¬ 
νων από αρμόδια αρχή ή δικαστήριο, όπως ο ειδικός 
εκκαθαριστής/σύνδικος πτώχευσης του κατόχου ΕΛΜ, 
ή σύμφωνα με εκτελεστή απόφαση αρμόδιας αρχής ή 
δικαστηρίου που παρέχει οδηγίες ως προς τον τρόπο 
επεξεργασίας των πληρωμών. Η επεξεργασία όλων των 
εισερχόμενων πληρωμών γίνεται σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 6.» 

(β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του Τίτλου VIII 
αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο κάτοχος 
ΕΛΜ αποδέχεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να 
γνωστοποιεί πληροφορίες αποκτηθείσες κατά τη διάρ¬ 
κεια της λειτουργίας του ΤΑΚ0ΕΤ2-0Η σχετικά με εντολές 
πληρωμής και πληροφορίες τεχνικής και οργανωτικής 
φύσης που αφορούν τον ίδιο ή πελάτες του ή άλλους 
ΕΛΜ που τηρούνται από κατόχους ΕΛΜ του ίδιου ομί¬ 
λου α) σε άλλες ΚΤ ή σε τρίτους που εμπλέκονται στη 
λειτουργία του ΤΑΚ0ΕΤ2- ΟΚ, στον αναγκαίο για την απο¬ 
τελεσματική λειτουργία του ΤΑΚΟΕΤ2 βαθμό ή για την 
παρακολούθηση της έκθεσης του κατόχου ΕΛΜ ή του 
ομίλου του, β) σε άλλες ΚΤ για τη διεξαγωγή των αναγκαί¬ 
ων αναλύσεων για τους σκοπούς των πράξεων αγοράς, 
των καθηκόντων που άπτονται της νομισματικής πολιτι¬ 
κής, καθώς και για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας ή της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, 
ή γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμ- 
βανομένων των ΚΤ, οι οποίες ασκούν εποπτεία και επί¬ 


βλεψη, στον αναγκαίο για την εκτέλεση των δημόσιων 
καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η 
γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει το 
εφαρμοστέο δίκαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύ- 
νεται για τις οικονομικές και εμπορικές συνέπειες μιας 
τέτοιας γνωστοποίησης.» 

6. Το Παράρτημα V του Κανονισμού αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«Παράρτημα V 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1. Ορισμοί 

Πέραν των ορισμών του άρθρου 2, για τους σκοπούς 
του παρόντος παραρτήματος νοούνται ως: 

(1) «οδηγία πίστωσης» (ςΓθόίΙ: ίπΒΐΓυςΐίοη): οδηγία 
πληρωμής η οποία υποβάλλεται από ένα επικουρικό 
σύστημα και απευθύνεται στην ΚΤΕΣ προκειμένου να 
χρεωθεί ένας από τους λογαριασμούς που τηρεί ή διαχει¬ 
ρίζεται το επικουρικό σύστημα στη ΜΠ και να πιστωθεί 
ένας λογαριασμός ΜΠ ή υπολογαριασμός μιας τράπεζας 
διακανονισμού με το καθοριζόμενο στην οδηγία ποσό, 

(2) «οδηγία χρέωσης» (όθόίΐ ίη5ΐτυεΐίοη): οδηγία πλη¬ 
ρωμής η οποία υποβάλλεται από ένα επικουρικό σύστη¬ 
μα και απευθύνεται στην ΚΤΔ προκειμένου να χρεωθεί 
ένας λογαριασμός ΜΠ ή υπολογαριασμός μιας τράπεζας 
διακανονισμού με το καθοριζόμενο στην οδηγία ποσό, 
βάσει εξουσιοδότησης χρέωσης, και να πιστωθεί είτε 
ένας από τους λογαριασμούς του επικουρικού συστή¬ 
ματος στη ΜΠ είτε λογαριασμός ΜΠ άλλης τράπεζας 
διακανονισμού ή υπολογαριασμός της, 

(3) «οδηγία πληρωμής» (ρθγιηθηΐ ίη5ΐΓυςΐίοη) ή «οδη¬ 
γία πληρωμής επικουρικού συστήματος» (θπςίΙΙθΓγ 
ίγίΐθΐπ ρθγιπθηΐ ίη5ΐΓυςΐίοη): οδηγία πίστωσης ή οδη¬ 
γία χρέωσης, 

(4) «κεντρική τράπεζα επικουρικού συστήματος (ΚΤΕΣ) 
(3ηείΙΐ3Γγ 5γ5ΐθΐη ςεπΐΓΒΐ 03πΙ< -Α5ΈΒ)»: η ΚΤ του Ευρω- 
συστήματος με την οποία το οικείο επικουρικό σύστημα 
έχει συνάψει διμερή συμφωνία για τον διακανονισμό 
των οδηγιών πληρωμής του επικουρικού συστήματος 
στη ΜΠ, 

(5) «κεντρική τράπεζα διακανονισμού (ΚΤΔ)» 
(ίθΐΐΐθίτίθηΐ ςθηΐΓ3ΐ 03ηΙ< - Α5ΈΒ): η ΚΤ του Ευρωσυστή- 
ματος στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ΜΠ τράπεζας 
διακανονισμού, 

(6) «τράπεζα διακανονισμού» (5 ΘϊϊΙθιύιθπ 1: 03πΙ<): συμ¬ 
μετέχων του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ ή ο υπολογα- 
ριασμός χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό οδηγιών 
πληρωμής επικουρικού συστήματος, 

(7) «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ) 
(ΙηίοππΒΐίοη 3ηό (ΖοπϊιόΙ ΜοςΙυΙθ - ΙΈΜ)»: η μονάδα της 
ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών ΜΠ να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους 
παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφο¬ 
ράς ρευστότητας, να διαχειρίζονται τη ρευστότητα και 
να προβαίνουν σε εντολές πληρωμής σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, 

(8) «μήνυμα ευρυεκπομπής ΜΠΕ» (ΙΈΜ 6ΐΌ3άς35ΐ 
ΓΠΘ5539Θ): πληροφορίες που διατίθενται ταυτόχρονα σε 
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όλους τους κατόχους λογαριασμών ΜΠ ή σε επιλεγμένη 
ομάδα αυτών μέσω της ΜΠΕ, 

(9) «εξουσιοδότηση χρέωσης» (άθόίΐ ιτοπόΒΐθ): η από 
μέρους μιας τράπεζας διακανονισμού εξουσιοδότηση 
διά του εντύπου που περιλαμβάνεται στα παρεχόμενα 
από τις ΚΤ του Ευρωσυστήματος έντυπα στατικών δεδο¬ 
μένων, η οποία απευθύνεται τόσο στο οικείο επικουρικό 
σύστημα όσο και στην οικεία ΚΤΔ και η οποία νομιμοποι¬ 
εί το επικουρικό σύστημα να υποβάλλει οδηγίες χρέωσης 
και δίνει οδηγίες στην ΚΤΔ να χρεώνει τον λογαριασμό 
ΜΠ ή τον υπολογαριασμό της τράπεζας διακανονισμού 
συνεπεία των οδηγιών χρέωσης, 

(10) «χρεωστική θέση (εΡιοΓΐ)»: η χρεωστική θέση κατά 
τη διάρκεια του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής επι¬ 
κουρικού συστήματος, 

(11) «πιστωτική θέση» (Ιοηςι): η πιστωτική θέση κατά 
τη διάρκεια του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής επι¬ 
κουρικού συστήματος, 

(12) «διασυστημικός διακανονισμός» (εΓοεε-εγεΐθίτι 
εθΐΐΐθίπθηΐ): διακανονισμός οδηγιών χρέωσης σε συνεχή 
χρόνο βάσει του οποίου εκτελούνται πληρωμές από μια 
τράπεζα διακανονισμού ενός επικουρικού συστήματος 
που χρησιμοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού 6 προς 
μια τράπεζα διακανονισμού άλλου επικουρικού συστή¬ 
ματος που χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία, 

(13) «μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων» 
(5ΐ9ΐίε ϋ3ΐ3 (Μ3Π39θΐτΐ6η1:) ΜοάυΙθ): μονάδα της ΕΚΠ 
στην οποία συλλέγονται και καταγράφονται στατικά 
δεδομένα, 

(14) «τεχνικός λογαριασμός» (ΐθεΙιηίε3ΐ 3ςςουπΐ): ει¬ 
δικός λογαριασμός ο οποίος τηρείται στη ΜΠ από επι¬ 
κουρικό σύστημα ή ο οποίος τηρείται για λογαριασμό 
επικουρικού συστήματος από την ΚΤΕΣ στην οικεία συ¬ 
νιστώσα του ΤΑΚ0ΕΤ2 προκειμένου να χρησιμοποιείται 
από το επικουρικό σύστημα. 

2. Ρόλος των ΚΤΔ - Ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος 
ως ΚΤΔ και ως ΚΤΕΣ 

1. Κάθε ΚΤ του Ευρωσυστήματος ενεργεί ως ΚΤΔ για 
κάθε τράπεζα διακανονισμού για την οποία τηρεί λογα¬ 
ριασμό ΜΠ. Επομένως, η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί 
ως ΚΤΔ για κάθε τράπεζα διακανονισμού για την οποία 
τηρεί λογαριασμό ΜΠ. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ για την 
ΔΙΑΣ Α.Ε., το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών 
επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή («Αυλοί Τίτλοι») του 
ν. 2198/1994, το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών και 
για κάθε άλλο επικουρικό σύστημα στο οποίο παρέ¬ 
χει υπηρεσίες μεταφοράς κεφαλαίων στο πλαίσιο του 
μηχανισμού διασύνδεσης επικουρικού συστήματος ή 
του μηχανισμού διασύνδεσης συμμετέχοντα, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και στη 
σύμβαση που συνάπτει, εφόσον τούτο προσήκει, με το 
εκάστοτε επικουρικό σύστημα. 

3. Διαχείριση των σχέσεων μεταξύ ΚΤ, επικουρικών 
συστημάτων και τραπεζών διακανονισμού 

Ι.Τα επικουρικά συστήματα για τα οποία η Τράπεζα 
της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ παρέχουν κατάλογο των 
τραπεζών διακανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τα λε¬ 
πτομερή στοιχεία των λογαριασμών ΜΠ τους και φυλάσ¬ 


σεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στη μονάδα (διαχεί¬ 
ρισης) στατικών δεδομένων (5ΐ3ΐίε ϋ3ΐ3 (ΜΒΠΒςθίτίθηΐ) 
ΜοάυΙθ) της ΕΚΠ. Κάθε επικουρικό σύστημα έχει δυνα¬ 
τότητα πρόσβασης στον κατάλογο των οικείων τραπε¬ 
ζών διακανονισμού μέσω της ΜΠΕ. Ο ως άνω κατάλογος 
υποβάλλεται στην Τ ράπεζα της Ελλάδος κατά την υπο¬ 
γραφή από το οικείο επικουρικό σύστημα της σχετικής 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κεφαλαίων. 
Το επικουρικό σύστημα δεν αποκτά πρόσβαση στις πα¬ 
ρεχόμενες μέσω τουΤΑΡΟΕΤ2-ΟΡ/ΤΑΡΟΕΤ2 υπηρεσίες, 
έως την υποβολή, πλήρους ως προς όλα τα στοιχεία του 
κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, του εν λόγω καταλόγου. 

2. Τα επικουρικά συστήματα ενημερώνουν αμέσως 
την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τυχόν αλλαγές 
που αφορούν τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, 
ενημερώνει τις οικείες ΚΤΔ σχετικά με τέτοιες αλλαγές 
μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 

3. Τα επικουρικά συστήματα συγκεντρώνουν τις εξου¬ 
σιοδοτήσεις χρέωσης και λοιπά σχετικά έγγραφα από τις 
τράπεζες διακανονισμού τους και τα υποβάλλουν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, κατά 
τους χρόνους που αναφέρονται στο σημείο 1 και με τις 
εκεί οριζόμενες ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
τουΤΑΡΟΕΤ2-ΟΡ/ΤΑΡΟΕΤ2 συνέπειες για το χρονικό δι¬ 
άστημα έως την υποβολή. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχο¬ 
νται στην αγγλική γλώσσα ή/και στην ελληνική γλώσσα. 
Εάν η ελληνική γλώσσα δεν είναι η εθνική γλώσσα της 
ΚΤΔ, τα απαιτούμενα έγγραφα παρέχονται είτε μόνο 
στην αγγλική γλώσσα είτε στην αγγλική και στην ελλη¬ 
νική γλώσσα. Στην περίπτωση επικουρικών συστημάτων 
που διακανονίζουν μέσω τουΤΑΡ0ΕΤ2-ΕΚΤ, τα έγγραφα 
παρέχονται στην αγγλική γλώσσα. 

4. Εάν μια τράπεζα διακανονισμού συμμετέχει στο 
ΤΑΡ0ΕΤ2-0Ρ, η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα 
της ως ΚΤΕΣ, επαληθεύει την εγκυρότητα της εξουσιο¬ 
δότησης χρέωσης που παρέχει η τράπεζα διακανονι¬ 
σμού και προβαίνει στις απαιτούμενες καταχωρίσεις στη 
μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων (5ΐ3ΐίε ϋ3ΐ3 
(Μ3Π39θπηθηΐ) ΜοάυΙθ). Εάν μια τράπεζα διακανονισμού 
δεν συμμετέχει στο ΤΑΡ0ΕΤ2-0Ρ, η Τράπεζα της Ελλάδος 
διαβιβάζει την εξουσιοδότηση χρέωσης (ή ηλεκτρονικό 
αντίγραφο αυτής, εφόσον τούτο έχει συμφωνηθεί μετα¬ 
ξύ τηςΤράπεζας της Ελλάδος και της ΚΤΔ) στην οικεία ή 
τις οικείες ΚΤΔ προς επαλήθευση της εγκυρότηταςτης. Η 
ΚΤΔ προβαίνει στην εν λόγω επαλήθευση και ενημερώ¬ 
νει την Τ ράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το αποτέλεσμα 
της εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλα¬ 
βή του σχετικού αιτήματος. Μετά την επαλήθευση της 
εγκυρότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον 
κατάλογο των τραπεζών διακανονισμού στη ΜΠΕ. 

5. Η επαλήθευση διενεργείται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος με την επιφύλαξη της υποχρέωσης (και αντί¬ 
στοιχης ευθύνης του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) 
του επικουρικού συστήματος να περιορίζει τις οδηγίες 
πληρωμής στον κατάλογο των τραπεζών διακανονισμού 
που αναφέρεται στο σημείο 1. 
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6. Οι ΚΤΕΣ και οι ΚΤΔ ανταλλάσσουν πληροφορίες 
σχετικά με κάθε σημαντικό γεγονός στη διάρκεια της 
επεξεργασίας διακανονισμού, εκτός εάν πρόκειται για 
το ίδιο και το αυτό ίδρυμα. 

7. Τα επικουρικά συστήματα για τα οποία η Τράπεζα 
της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ παρέχουν στην Τράπεζα 
της Ελλάδος την επωνυμία και τον κωδικό αναγνώρισης 
τράπεζας (ΒΚΙ) του επικουρικού συστήματος με το οποίο 
πρόκειται να εκτελέσουν διασυστημικό διακανονισμό, 
καθώς και την ημερομηνία έναρξης ή λήξης του διασυ- 
στημικού διακανονισμού με το συγκεκριμένο επικουρικό 
σύστημα. Οι ανωτέρω πληροφορίες καταγράφονται στη 
μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ δεν εκτελεί 
διασυστημικό διακανονισμό εφόσον δεν έχει λάβει τα 
ως άνω στοιχεία και πληροφορίες. 

4. Οδηγίες πληρωμής μέσω της Διασύνδεσης Επικου¬ 
ρικού Συστήματος 

1. Ολες οι οδηγίες πληρωμής που υποβάλλονται από 
ένα επικουρικό σύστημα μέσω της Διασύνδεσης Επικου¬ 
ρικού Συστήματος έχουν τη μορφή μηνυμάτων ΧΜΙ. 

2. Ολες οι οδηγίες πληρωμής που υποβάλλονται από 
ένα επικουρικό σύστημα μέσω της Διασύνδεσης Επικου¬ 
ρικού Συστήματος θεωρούνται «εξαιρετικά επείγουσες» 
και διακανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πα¬ 
ραρτήματος I. 

3. Μια οδηγία πληρωμής θεωρείται δεκτή εφόσον: 
α) η οδηγία πληρωμής πληροί τους κανόνες που έχει 

θέσει ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου του ΤΑΚ0ΕΤ2- 
β) η οδηγία πληρωμής πληροί τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις μορφοποίησης του ΤΑΚ0ΕΤ2-0Κ- 
γ) η τράπεζα διακανονισμού περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο τραπεζών διακανονισμού της παραγράφου 
3 σημείο 1· 

δ) σε περίπτωση διασυστημικού διακανονισμού το 
οικείο επικουρικό σύστημα περιλαμβάνεται στον κατά¬ 
λογο επικουρικών συστημάτων με τα οποία μπορεί να 
εκτελεστεί διασυστημικός διακανονισμός- 
ε) σε περίπτωση που έχει ανασταλεί η συμμετοχή κά¬ 
ποιας τράπεζας διακανονισμού στοΤΑΚ0ΕΤ2, έχει ληφθεί 
ρητή συναίνεση της ΚΤΔ της τράπεζας διακανονισμού 
που έχει τεθεί σε αναστολή. 

5. Εισαγωγή οδηγιών πληρωμής στο σύστημα και 
ανέκκλητο αυτών 

1. Οι οδηγίες πίστωσης θεωρείται ότι εισάγονται στην 
οικεία συνιστώσα του ΤΑΚ0ΕΤ2 τη στιγμή που γίνονται 
δεκτές από την ΚΤΕΣ και θεωρούνται από τη στιγμή αυτή 
ανέκκλητες. Συνεπώς, προκειμένου περί επικουρικών 
συστημάτων ως προς τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος 
ενεργεί ως ΚΤΕΣ, οδηγίες πίστωσης νοείται ότι (α) εισά- 
γονται στοΤΑΚ0ΕΤ2-0Κ και (β) καθίστανται ανέκκλητες, 
κατά το χρόνο που γίνονται δεκτές από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Οι οδηγίες χρέωσης θεωρείται ότι εισάγονται 
στην οικεία συνιστώσα του ΤΑΒ0ΕΤ2 τη στιγμή που γίνο¬ 
νται δεκτές από την ΚΤΔ και θεωρούνται από τη στιγμή 
αυτή ανέκκλητες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΔ, οδηγίες 
χρέωσης νοείται ότι (α) εισάγονται στοΤΑΚ0ΕΤ2-0Ρ και 
(β) καθίστανται ανέκκλητες, κατά το χρόνο που γίνονται 


δεκτές από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα 
της ως ΚΤΔ. 

2. Η εφαρμογή του σημείου 1 δεν επηρεάζει τους κα¬ 
νόνες επικουρικών συστημάτων που προβλέπουν ότι η 
χρονική στιγμή εισαγωγής στο επικουρικό σύστημα ή/ 
και η χρονική στιγμή κατά την οποία καθίστανται ανέκ¬ 
κλητες οι εντολές μεταφοράς που υποβάλλονται στο 
εν λόγω επικουρικό σύστημα προηγείται της χρονικής 
στιγμής εισαγωγής της αντίστοιχης οδηγίας πληρωμής 
στην οικεία συνιστώσα του ΤΑΚ0ΕΤ2. 

6. Διαδικασίες διακανονισμού 

1. Εφόσον ζητηθεί από ένα επικουρικό σύστημα η 
χρήση μιας διαδικασίας διακανονισμού, η Τράπεζα της 
Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ παρέχει μία ή 
περισσότερες από τις διαδικασίες διακανονισμού που 
ορίζονται κατωτέρω. 

α) διαδικασία διακανονισμού 2 («διακανονισμός σε 
συνεχή χρόνο»), 

β) διαδικασία διακανονισμού 3 («διμερής διακανονι¬ 
σμός»), 

γ) διαδικασία διακανονισμού 4 («συνήθης πολυμερής 
διακανονισμός»), 

δ) διαδικασία διακανονισμού 5 («ταυτόχρονος πολυ¬ 
μερής διακανονισμός»), 

ε) διαδικασία διακανονισμού 6 («ρευστότητα ειδικού 
σκοπού, διακανονισμός σε συνεχή χρόνο και διασυστη- 
μικός διακανονισμός»). 

Η/Οι διαδικασία/ες διακανονισμού που παρέχει η 
Τράπεζα της Ελλάδος σε επικουρικό σύστημα, κατά τα 
ανωτέρω, εξειδικεύονται στη σύμβαση που συνάπτει, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, με το οικείο επικουρικό 
σύστημα. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται επίσης, με¬ 
ταξύ άλλων, η διαδικασία παροχής πρόσθετων ή δια¬ 
φορετικών των αρχικώς συμφωνηθεισών διαδικασιών 
διακανονισμού. 

2. Η διαδικασία διακανονισμού 1 («μεταφορά ρευστό¬ 
τητας») παύει να είναι διαθέσιμη. 

3. Οι ΚΤΔ υποστηρίζουν τον διακανονισμό των οδη¬ 
γιών πληρωμής επικουρικών συστημάτων σύμφωνα με 
τις επιλεχθείσες διαδικασίες διακανονισμού που ανα- 
φέρονται στο σημείο 1 διακανονίζοντας, μεταξύ άλλων, 
οδηγίες πληρωμής στους λογαριασμούς ΜΠ ή υπολογα- 
ριασμούς των τραπεζών διακανονισμού. 

4. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες 
διακανονισμού που αναφέρονται στο σημείο 1 παρατί¬ 
θενται στις παραγράφους 10 έως 14. 

7. Απουσία υποχρέωσης ανοίγματος λογαριασμού ΜΠ 

Τα επικουρικά συστήματα, κατά τη χρήση της Διασύν¬ 
δεσης Επικουρικού Συστήματος, δεν υποχρεούνται να 
είναι άμεσοι συμμετέχοντες σε συνιστώσα του ΤΑΒ0ΕΤ2 
ή να τηρούν λογαριασμό ΜΠ. 

8. Λογαριασμοί προς υποστήριξη των διαδικασιών 
διακανονισμού 

1. Εκτός από τους λογαριασμούς ΜΠ, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, τα επικουρικά 
συστήματα και οι τράπεζες διακανονισμού μπορούν να 
ανοίγουν στη ΜΠ και να χρησιμοποιούν τους ακόλου¬ 
θους τύπους λογαριασμών για τις διαδικασίες διακανο¬ 
νισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 6 σημείο 1: 
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α) τεχνικούς λογαριασμούς- 

β) λογαριασμούς εγγυητικού κεφαλαίου- 

γ) υπολογαριασμούς. 

2. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της 
ως ΚΤΕΣ, παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 4, 5 ή 6 
για διασυνδεδεμένα μοντέλα, ανοίγει τεχνικό λογαρια¬ 
σμό στην οικεία συνιστώσα του ΤΑΚ0ΕΤ2 για το οικείο 
επικουρικό σύστημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την 
ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, δύναται να παρέχει τους εν λόγω 
λογαριασμούς ως εναλλακτική επιλογή για τις διαδικασί¬ 
ες διακανονισμού 2 και 3. Χωριστοί τεχνικοί λογαριασμοί 
ανοίγονται όσον αφορά τις διαδικασίες διακανονισμού 4 
και 5. Όσον αφορά τη διαδικασία διακανονισμού 3,4,5 ή 
6 για διασυνδεδεμένα μοντέλα, οι τεχνικοί λογαριασμοί 
πρέπει να παρουσιάζουν μηδενικό ή θετικό υπόλοιπο 
κατά το πέρας της επεξεργασίας διακανονισμού του 
σχετικού επικουρικού συστήματος ενώ το υπόλοιπο του 
τέλους της ημέρας πρέπει να είναι μηδενικό. Οι τεχνικοί 
λογαριασμοί προσδιορίζονται από τον κωδικό του 
επικουρικού συστήματος ή της οικείας ΚΤΕΣ. 

3. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το 
μοντέλο σε συνεχή χρόνο, η Τράπεζα της Ελλάδος υπό 
την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, ανοίγει τεχνικούς λογαρια¬ 
σμούς στο ΤΑΚ0ΕΤ2-0Κ. Οι τεχνικοί λογαριασμοί για τη 
διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή 
χρόνο μπορούν να παρουσιάζουν μόνο μηδενικό ή θετι¬ 
κό υπόλοιπο στη διάρκεια της ημέρας και να διατηρούν 
θετικό υπόλοιπο μέχρι την επόμενη ημέρα. Τυχόν υπό¬ 
λοιπο που τηρείται στον λογαριασμό μέχρι την επόμενη 
ημέρα υπόκειται στους ίδιους κανόνες εκτοκισμού με 
αυτούς που ισχύουν για τα εγγυητικά κεφάλαια κατά το 
άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. 

4. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 4 ή 5, 
η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανοίξει λογαριασμό 
εγγυητικού κεφαλαίου στο ΤΑΚ0ΕΤ2-0Ρ για τα επικου¬ 
ρικά συστήματα. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των οδηγιών 
πληρωμής των επικουρικών συστημάτων σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα στον λογαρια¬ 
σμό ΜΠ της τράπεζας διακανονισμού. Κάτοχοι λογαρια¬ 
σμών εγγυητικού κεφαλαίου μπορούν να είναι οι ΚΤΕΣ, 
τα επικουρικά συστήματα ή οι εγγυητές. Οι λογαριασμοί 
εγγυητικού κεφαλαίου προσδιορίζονται από τον κωδικό 

του οικείου κατόχου λογαριασμού. 

5. Όταν παρέχεται η διαδικασία διακανονισμού 6 από 
την Τ ράπεζα της Ελλάδος για διασυνδεδεμένα μοντέλα, 
οι ΚΤΔ ανοίγουν για τις τράπεζες διακανονισμού έναν ή 
περισσότερους υπολογαριασμούς στις συνιστώσες τους 
του ΤΑΚ0ΕΤ2, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον διαχω¬ 
ρισμό ρευστότητας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
για διασυστημικό διακανονισμό. Οι υπολογαριασμοί 
προσδιορίζονται από τον κωδικό Β^ του λογαριασμού 
ΜΠ με τον οποίο συνδέονται, σε συνδυασμό με έναν 
ειδικό για το συγκεκριμένο υπολογαριασμό αριθμό λο¬ 
γαριασμού. Ο αριθμός λογαριασμού αποτελείται από 
τον κωδικό χώρας στον οποίο προστίθενται έως 32 χα¬ 
ρακτήρες (ανάλογα με τη δομή λογαριασμού της οικείας 
εθνικής τράπεζας). 


6. Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στο σημείο 1 
στοιχεία α) έως γ) δεν δημοσιεύονται στο ευρετήριο του 
ΤΑΚ0ΕΤ2. Εφόσον ζητηθεί από τον κάτοχο λογαριασμού 
ΜΠ, τα σχετικά αντίγραφα κίνησης λογαριασμών (ΜΤ 940 
και ΜΤ 950) για όλους τους εν λόγω λογαριασμούς είναι 
δυνατό να παρέχονται στον κάτοχο των λογαριασμών 
στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. 

7. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το άνοιγμα των 
τύπων των λογαριασμών που αναφέρονται στην παρού¬ 
σα παράγραφο και την εφαρμογή τους κατά την υπο¬ 
στήριξη των διαδικασιών διακανονισμού μπορούν να 
καθορίζονται περαιτέρω σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ 
των επικουρικών συστημάτων και των ΚΤΕΣ. 

9. Διαδικασία διακανονισμού 1- Μεταφορά ρευστό¬ 
τητας 

Η συγκεκριμένη διαδικασία παύει να είναι διαθέσιμη. 

10. Διαδικασία διακανονισμού 2 - Διακανονισμός σε 
συνεχή χρόνο 

1. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 2, η Τ ρά¬ 
πεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και 
ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό 
του σκέλους σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών 
συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγιών πληρω¬ 
μής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα σε μεμονω¬ 
μένη βάση και όχι σε δέσμες. Εάν μια οδηγία πληρωμής 
για τη χρέωση λογαριασμού ΜΠ μιας τράπεζας διακα¬ 
νονισμού με χρεωστική θέση τεθεί σε σειρά αναμονής 
σύμφωνα με το παράρτημα I, η οικεία ΚΤΔ ενημερώνει 
την εν λόγω τράπεζα διακανονισμού μέσω μηνύματος 
ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 

2. Η διαδικασία διακανονισμού 2 μπορεί επίσης να πα¬ 
ρέχεται στο επικουρικό σύστημα για τον διακανονισμό 
πολυμερών υπολοίπων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ανοίγει τεχνικό λογαριασμό 
για το εν λόγω επικουρικό σύστημα. Επιπλέον, η Τράπεζα 
της Ελλάδος δεν παρέχει στο επικουρικό σύστημα την 
υπηρεσία της δέουσας διαχείρισης της ακολουθίας των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών, όπως ενδε¬ 
χομένως απαιτείται για τον εν λόγω πολυμερή διακανο¬ 
νισμό. Το ίδιο το επικουρικό σύστημα αναλαμβάνει την 
ευθύνη για την τοποθέτηση στην κατάλληλη ακολουθία. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως 
ΚΤΕΣ, μπορεί να παρέχει δυνατότητα διακανονισμού 
οδηγιών πληρωμής εντός ορισμένων χρονικών ορίων 
που καθορίζονται από το επικουρικό σύστημα, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημεία 2 και 3. 

4. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συ¬ 
στήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της 
ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί 
αδύνατη η ολοκλήρωση του τα επικουρικά συστήματα 
ειδοποιούνται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ. Οι τράπεζες 
διακανονισμού που διαθέτουν πρόσβαση στο ΤΑΚ0ΕΤ2 
μέσω του παρόχου υπηρεσιών δικτύου του ΤΑΚΌΕΤ2, 
εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή δι¬ 
ακανονισμό μέσω μηνύματος 5ΝΛ/ΙΡΤ ΜΤ 900 ή ΜΤ 910. 
Οι κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν την 
πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μη¬ 
νύματος στη ΜΠΕ. 
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11. Διαδικασία διακανονισμού 3 - Διμερής διακανο¬ 
νισμός 

1. Οταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 3, η Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και 
ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό 
του σκέλους σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών 
συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγιών πληρω¬ 
μής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα σε δέσμες. 
Εάν μια οδηγία πληρωμής για τη χρέωση λογαριασμού 
ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση 
τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα I, 
η οικεία ΚΤΔ ενημερώνει την εν λόγω τράπεζα διακανο¬ 
νισμού μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 

2. Η διαδικασία διακανονισμού 3 μπορεί επίσης να 
παρέχεται στο επικουρικό σύστημα για τον διακανονι¬ 
σμό πολυμερών υπολοίπων. Η παράγραφος 10 σημείο 2 
ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, με τη διαφορά ότι: 

α) οι οδηγίες πληρωμής: ί) για χρέωση των λογαρια¬ 
σμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση 
και πίστωση του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού 
συστήματος και ϋ) για χρέωση του τεχνικού λογαρια¬ 
σμού του επικουρικού συστήματος και πίστωση των λο¬ 
γαριασμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική 
θέση, υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία· και 

β) οι λογαριασμοί ΜΠ των τραπεζών διακανονισμού 
με πιστωτική θέση πιστώνονται μόνον αφού χρεωθούν 
όλοι οι λογαριασμοί ΜΠ των τραπεζών διακανονισμού 
με χρεωστική θέση. 

3. Εάν ο πολυμερής διακανονισμός αποτύχει (για πα¬ 
ράδειγμα, λόγω μη εκτέλεσης όλων των εισπράξεων από 
τους λογαριασμούς τραπεζών διακανονισμού με χρεω¬ 
στική θέση),το επικουρικό σύστημα υποβάλλει οδηγίες 
πληρωμής προκειμένου να αντιστραφούν οι χρεωστικές 
συναλλαγές που έχουν ήδη διακανονιστεί. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παράσχει τα εξής: 

α) τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής εντός ορι¬ 
σμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επι¬ 
κουρικό σύστημα, όπωςπροβλέπεται στην παράγραφο 
15 σημείο 3 ή/και 

β) τη λειτουργία της «περιόδου πληροφόρησης», όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 1. 

5. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συ¬ 
στήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της 
ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί 
αδύνατη η ολοκλήρωση του, τα επικουρικά συστήματα 
ειδοποιούνται με τον τρόπο που έχουν επιλέξει (μεμο¬ 
νωμένη ή συνολική ειδοποίηση). Οι τράπεζες διακα¬ 
νονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον 
επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος 51Λ/ΙΡΤ ΜΤ 900 ή 
ΜΤ 910. Οι κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν 
την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω 
μηνύματος στη ΜΠΕ. 

12. Διαδικασία διακανονισμού 4 - Συνήθης πολυμερής 
διακανονισμός 

1. Οταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 4, η Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και 
ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό 
πολυμερών υπολοίπων σε μετρητά των συναλλαγών επι¬ 
κουρικών συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγι¬ 


ών πληρωμής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα σε 
δέσμες. Η Τ ράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ανοίγει ειδικό 
τεχνικό λογαριασμό για το εν λόγω επικουρικό σύστημα. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως 
ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) διασφαλίζει την το¬ 
ποθέτηση των οδηγιών πληρωμής στην κατάλληλη ακο¬ 
λουθία. Εγγράφει τις πιστώσεις μόνον εφόσον όλες οι 
χρεώσεις έχουν εισπραχθεί επιτυχώς. Οι οδηγίες πληρω¬ 
μής: α) για χρέωση των λογαριασμών τραπεζών διακα¬ 
νονισμού με χρεωστική θέση και πίστωση του τεχνικού 
λογαριασμού του επικουρικού συστήματος και β) για 
πίστωση των λογαριασμών τραπεζών διακανονισμού με 
πιστωτική θέση και χρέωση του τεχνικού λογαριασμού 
του επικουρικού συστήματος, υποβάλλονται στο ίδιο 
αρχείο. 

3. Πρώτα διακανονίζονται οι οδηγίες πληρωμής για 
χρέωση του λογαριασμού ΜΠ τραπεζών διακανονισμού 
με χρεωστική θέση και πίστωση του τεχνικού λογαρια¬ 
σμού του επικουρικού συστήματος. Οι λογαριασμοί 
Μ Π των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση 
πιστώνονται μόνον αφού διακανονιστούν όλες οι εν 
λόγω οδηγίες πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανής χρηματοδότησης του τεχνικού λογαριασμού 
από μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου). 

4. Εάν μια οδηγία πληρωμής για χρέωση λογαριασμού 
ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση 
τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα I, οι 
ΚΤΔ ενημερώνουν την εν λόγω τράπεζα διακανονισμού 
μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 

5. Εάν μια τράπεζα διακανονισμού με χρεωστική θέση 
δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ της, 
η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, 
θέτει σε λειτουργία μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου, 
εφόσον αυτό προβλέπεται στη διμερή συμφωνία μεταξύ 
της ίδιας και του επικουρικού συστήματος. 

6. Εάν δεν προβλέπεται μηχανισμός εγγυητικού κε¬ 
φαλαίου και ο διακανονισμός αποτύχει στο σύνολο του, 
τότε η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως 
ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) θεωρείται ότι έχει λά¬ 
βει οδηγίες να επιστρέφει όλες τις οδηγίες πληρωμής 
που περιλαμβάνονται στο αρχείο, ενώ αντιστρέφει τις 
οδηγίες πληρωμής που έχουν ήδη διακανονιστεί. 

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως 
ΚΤΕΣ, ενημερώνει τις τράπεζες διακανονισμού σχετικά 
με την αποτυχία του διακανονισμού μέσω μηνύματος 
ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ανωτέρω ιδιότητα 
της, δύναται να παράσχει τα εξής: 

α) τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής εντός ορι¬ 
σμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επι¬ 
κουρικό σύστημα, όπωςπροβλέπεται στην παράγραφο 
15 σημείο 3· 

β) τη λειτουργία της «περιόδου πληροφόρησης», όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 1 · 

γ) έναν μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου, όπως προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 4. 

9. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συ¬ 
στήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της 
ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί 
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αδύνατη η ολοκλήρωσή του, τα επικουρικά συστήμα¬ 
τα ειδοποιούνται σχετικά. Οι τράπεζες διακανονισμού, 
εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή δι¬ 
ακανονισμό μέσω μηνύματος 5ΝΛ/ΙΡΤ ΜΤ 900 ή ΜΤ 910. 
Οι κάτοχοι λογαριασμού ΜΠ που χρησιμοποιούν την 
πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μη¬ 
νύματος στη ΜΠΕ. 

13. Διαδικασία διακανονισμού 5 - Ταυτόχρονος πολυ¬ 
μερής διακανονισμός 

1. Οταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 5, η Τρά- 
πεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και 
ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό 
πολυμερών υπολοίπων σε μετρητά των συναλλαγών επι¬ 
κουρικών συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγι¬ 
ών πληρωμής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα. 
Για τον διακανονισμό των σχετικών οδηγιών πληρωμής 
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 4 (βλέπε προσάρτημα I 
του παραρτήματος I). Σε αντίθεση με τη διαδικασία δια¬ 
κανονισμού 4, η διαδικασία διακανονισμού 5 λειτουργεί 
στη βάση «όλα ή τίποτα». Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αυτής, η χρέωση των λογαριασμών ΜΠ τραπεζών δι¬ 
ακανονισμού με χρεοοστική θέση και η πίστωση των 
λογαριασμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με πιστω¬ 
τική θέση πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (και όχι κατ’ 
ακολουθία, όπως στη διαδικασία διακανονισμού 4). Η 
παράγραφος 12 ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, με 
τη διαφορά ότι, εάν δεν είναι δυνατός ο διακανονισμός 
μιας ή περισσότερων οδηγιών πληρωμής, όλες οι οδη¬ 
γίες πληρωμής τίθενται σε σειρά αναμονής και επανα¬ 
λαμβάνεται ο αλγόριθμος 4, όπως περιγράφεται στην πα¬ 
ράγραφο 16 σημείο 1, προκειμένου να διακανονιστούν 
οι οδηγίεςπληρωμήςτου επικουρικού συστήματοςπου 
βρίσκονται σε σειρά αναμονής. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, δύναται να πα¬ 
ράσχει τα εξής: 

α) τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής εντός ορι¬ 
σμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επι¬ 
κουρικό σύστημα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
15 σημείο 3- 

β) τη λειτουργία της «περιόδου πληροφόρησης», όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 1- 

γ) έναν μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου, όπως προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 4. 

3. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συ¬ 
στήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της 
ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί 
αδύνατη η ολοκλήρωσή του, τα επικουρικά συστήμα¬ 
τα ειδοποιούνται σχετικά. Οι τράπεζες διακανονισμού, 
εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή δι¬ 
ακανονισμό μέσω μηνύματος 5ΝΛ/ΙΡΤ ΜΤ 900 ή ΜΤ 910. 
Οι κάτοχοι λογαριασμού ΜΠ που χρησιμοποιούν την 
πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μη¬ 
νύματος στη ΜΠΕ. 

4. Εάν μια οδηγία πληρωμής για χρέωση λογαριασμού 
ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση 
τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα I, 
η οικεία ΚΤΔ ενημερώνει τις τράπεζες διακανονισμού 
μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 


14. Διαδικασία διακανονισμού 6 - ρευστότητα ειδικού 
σκοπού, διακανονισμός σε συνεχή χρόνο και διασυστη- 
μικός διακανονισμός 

1. Η διαδικασία διακανονισμού 6 μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί τόσο για το διασυνδεδεμένο μοντέλο όσο και 
για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, όπως περιγράφονται 
κατωτέρω στα σημεία 4 έως 12 και 13 έως 16 αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση του μοντέλου σε συνεχή χρόνο, το οι¬ 
κείο επικουρικό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν 
τεχνικό λογαριασμό για την είσπραξη της απαιτούμενης 
ρευστότητας η οποία έχει διαχωριστεί από τις τράπεζες 
διακανονισμού του για τη χρηματοδότηση των θέσεων 
τους. Στην περίπτωση του διασυνδεδεμένου μοντέλου, η 
τράπεζα διακανονισμού πρέπει να ανοίξει έναν τουλάχι¬ 
στον υπολογαριασμό για κάθε συγκεκριμένο επικουρικό 
σύστημα. 

2. Για την πίστωση και τη χρέωση των λογαριασμών 
ΜΠ τους και, κατά περίπτωση, των υπολογαριασμών 
τους, εφόσον το ζητήσουν, οι τράπεζες διακανονισμού 
ειδοποιούνται μέσω μηνύματος 5\Λ/ΙΡΤ ΜΤ 900 ή ΜΤ 910, 
οι δε κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν την 
πρόσβαση μέσω διαδικτύου, μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ. 

3. Όταν παρέχει διασυστημικό διακανονισμό βάσει 
της διαδικασίας διακανονισμού 6, η Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά 
περίπτωση) υποστηρίζει τη διενέργεια πληρωμών στο 
πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού, εφόσον οι εν 
λόγω πληρωμές έχουν εισαχθεί από τα οικεία επικουρικά 
συστήματα. Όσον αφορά τη διαδικασία διακανονισμού 6 
για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, ένα επικουρικό σύστη¬ 
μα μπορεί να προβαίνει σε διασυστημικό διακανονισμό 
μόνον κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας του, 
στο δε επικουρικό σύστημα που λαμβάνει την οδηγία 
πληρωμής πρέπει να εκτελείται η διαδικασία διακανο¬ 
νισμού 6. Όσον αφορά τη διαδικασία διακανονισμού 6 
για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, ένα επικουρικό σύστη¬ 
μα μπορεί να προβαίνει σε διασυστημικό διακανονισμό 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την ημερήσια επεξεργασία 
του ΤΑΚ0ΕΤ2 και τον διακανονισμό των νυχτερινών ερ¬ 
γασιών των επικουρικών συστημάτων. Η δυνατότητα 
εκτέλεσης διασυστημικού διακανονισμού μεταξύ δύο 
ξεχωριστών επικουρικών συστημάτων καταγράφεται 
στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων. 

Α. Διασυνδεδεμένο μοντέλο 

4. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το 
διασυνδεδεμένο μοντέλο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό 
την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) 
υποστηρίζει τον διακανονισμό διμερών ή/και πολυμε¬ 
ρών υπολοίπων σε μετρητά των συναλλαγών επικουρι¬ 
κών συστημάτων με τους ακόλουθους τρόπους: 

α) παρέχοντας τη δυνατότητα σε μια τράπεζα δια¬ 
κανονισμού να χρηματοδοτήσει εκ των προτέρων τη 
μελλοντική της υποχρέωση διακανονισμού μέσω με¬ 
ταφορών ρευστότητας από τον λογαριασμό ΜΠ στον 
υπολογαριασμό της («ρευστότητα ειδικού σκοπού») πριν 
από την επεξεργασία του επικουρικού συστήματος και 

β) προβαίνοντας στον διακανονισμό των οδηγιών 
πληρωμής του επικουρικού συστήματος μετά από την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας του επικουρικού συστή- 
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ματος: όσον αφορά τις τράπεζες διακανονισμού με χρε¬ 
ωστική θέση, χρεώνοντας τους υπολογαριασμούςτους 
(εντός των ορίων των κεφαλαίων που παρέχονται στους 
εν λόγω λογαριασμούς) και πιστώνοντας τον τεχνικό λο¬ 
γαριασμό του επικουρικού συστήματος και, όσον αφορά 
τις τράπεζες διακανονισμού με πιστωτική θέση, πιστώ¬ 
νοντας τους υπολογαριασμούς τους και χρεώνοντας τον 
τεχνικό λογαριασμό του επικουρικού συστήματος. 

5. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το 
διασυνδεδεμένο μοντέλο: 

α) η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΔ, ανοίγει έναν του¬ 
λάχιστον υπολογαριασμό σε σχέση με κάθε μεμονωμένο 
επικουρικό σύστημα για κάθε τράπεζα διακανονισμού 
και 

β) η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ανοίγει έναν τε¬ 
χνικό λογαριασμό για το επικουρικό σύστημα με σκοπό: 
ί) την πίστωση κεφαλαίων που εισπράττονται από τους 
υπολογαριασμούς των τραπεζών διακανονισμού με 
χρεωστική θέση και ϋ) τη χρέωση κεφαλαίων κατά την 
πραγματοποίηση πιστώσεων στους ειδικούς υπολογα- 
ριασμούς των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική 
θέση. 

6. Η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδε- 
μένο μοντέλο παρέχεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την 
ημερήσια επεξεργασία του ΤΑΚΌΕΤ2 και τον διακανο¬ 
νισμό των νυχτερινών εργασιών των επικουρικών συ¬ 
στημάτων. Η νέα εργάσιμη ημέρα αρχίζει αμέσως μετά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων 
αποθεματικών. Τυχόν χρέωση ή πίστωση που πραγμα¬ 
τοποιείται εν συνεχεία στους οικείους λογαριασμούς έχει 
ημερομηνία αξίας τη νέα εργάσιμη ημέρα. 

7. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το 
διασυνδεδεμένο μοντέλο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό 
την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) 
παρέχει τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών μεταφοράς 
ρευστότητας στον και από τον υπολογαριασμό: 

α) πάγιες εντολές, οι οποίες υποβάλλονται ή τροπο¬ 
ποιούνται από τις τράπεζες διακανονισμού οποιαδήποτε 
στιγμή στη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας μέσω της 
ΜΠΕ (όταν είναι διαθέσιμη)· πάγιες εντολές οι οποί¬ 
ες υποβάλλονται μετά την αποστολή του μηνύματος 
«έναρξη διαδικασίας» σε μια συγκεκριμένη εργάσιμη 
ημέρα ισχύουν μόνο για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Εάν υπάρχουν περισσότερες πάγιες εντολές για πίστω¬ 
ση διαφορετικών υπολογαριασμών ή/και του τεχνικού 
λογαριασμού του επικουρικού συστήματος, οι εντολές 
αυτές διακανονίζονται βάσει του ποσού τους, αρχίζοντας 
από το υψηλότερο ποσό. Στη διάρκεια των νυχτερινών 
εργασιών των επικουρικών συστημάτων, εάν υπάρχουν 
πάγιες εντολές για τις οποίες τα κεφάλαια στον λογαρια¬ 
σμό ΜΠ δεν επαρκούν, οι εντολές αυτές διακανονίζονται 
κατόπιν κατ' αναλογία μείωσης όλων των εντολών 

β) τρέχουσες εντολές, οι οποίες μπορούν να υποβάλ¬ 
λονται μόνο από μια τράπεζα διακανονισμού (μέσω της 
ΜΠΕ) ή από το οικείο επικουρικό σύστημα μέσω μηνύ¬ 
ματος ΧΜΙ, ενώ εκτελείται η διαδικασία διακανονισμού 6 
για το διασυνδεδεμένο μοντέλο [που προσδιορίζεται από 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του μηνύμα¬ 
τος έναρξης διαδικασίας («5ΐ3Γΐ-οί-ρΓοςθάυΓθ») και του 


μηνύματος τέλους διαδικασίας («θηά-οί-ρΓοεθάυΓθ»)], 
και οι οποίες θα διακανονίζονται μόνον εφόσον ο κύ¬ 
κλος επεξεργασίας του επικουρικού συστήματος δεν έχει 
ακόμα αρχίσει. Εάν υπάρχει τρέχουσα εντολή που έχει 
υποβληθεί από το επικουρικό σύστημα, για την οποία τα 
κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ δεν επαρκούν, η εντολή 
αυτή διακανονίζεται μερικώς- 

γ) εντολές 5ΝΛ/ΙΡΤπου διαβιβάζονται μέσω μηνύματος 
ΜΤ 202 ή με αυτόματη αντιστοίχιση (ιηΒρρίης) σε μή¬ 
νυμα ΜΤ202 από τις οθόνες των κατόχων λογαριασμού 
ΜΠ που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, οι 
οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνον ενώ εκτελείται 
η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο 
μοντέλο, και μόνο στη διάρκεια της ημερήσιας επεξερ¬ 
γασίας. Οι εν λόγω εντολές διακανονίζονται αμέσως. 

8. Η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμέ- 
νο μοντέλο, αρχίζει με το μήνυμα έναρξης διαδικασίας 
(«5ΐ3Γΐ-οί-ρΓοςθάυΓθ») και ολοκληρώνεται με το μήνυ¬ 
μα τέλους διαδικασίας («θπά-οί-ρΓοςθάυΓθ»), τα οποία 
αποστέλλονται από το επικουρικό σύστημα (ή από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ως ΚΤΕΣ για λογαριασμό του). Τα 
μηνύματα έναρξης διαδικασίας («$ΐ3Π:-οί-ρΐΌςθς1υΓθ») 
ενεργοποιούν τη διαδικασία διακανονισμού των πάγιων 
εντολών για τη μεταφορά ρευστότητας στους υπολο- 
γαριασμούς. Το μήνυμα τέλους διαδικασίας («θηά-οί- 
ρΓοςοάυΓθ») έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη επα¬ 
ναφορά ρευστότητας από τον υπολογαριασμό στον 
λογαριασμό ΜΠ. 

9. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το 
διασυνδεδεμένο μοντέλο, η ρευστότητα ειδικού σκοπού 
στους υπολογαριασμούς ακινητοποιείται για όσο διά¬ 
στημα εκτελείται ο κύκλος επεξεργασίας επικουρικού 
συστήματος (ο οποίος αρχίζει με το μήνυμα «έναρξης 
κύκλου»/«5ΐ3Γΐ-οί-ςγςΙθ» και τελειώνει με το μήνυμα «τέ¬ 
λους κύκλου »/«θηά-οί-ςγεΙθ», τα οποία αποστέλλονται 
από το επικουρικό σύστημα) και στη συνέχεια απελευθε¬ 
ρώνεται. Το υπόλοιπο που ακινητοποιήθηκε είναι δυνατό 
να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργα¬ 
σίας ως αποτέλεσμα της διενέργειας πληρωμών στο 
πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού ή εφόσον μια 
τράπεζα διακανονισμού μεταφέρει ρευστότητα από τον 
λογαριασμό ΜΠ της. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, 
ειδοποιεί το επικουρικό σύστημα σχετικά με τη μείωση 
ή την αύξηση ρευστότητας στον υπολογαριασμό λόγω 
πληρωμών που διενεργούνται στο πλαίσιο διασυστη- 
μικού διακανονισμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως ΚΤΕΣ 
ειδοποιεί επίσης το επικουρικό σύστημα, εφόσον το ίδιο 
της το ζητήσει, και σχετικά με την αύξηση ρευστότητας 
στον υπολογαριασμό λόγω μεταφοράς ρευστότητας από 
την τράπεζα διακανονισμού. 

10. Στη διάρκεια κάθε κύκλου επεξεργασίας επικουρι¬ 
κού συστήματος βάσει της διαδικασίας διακανονισμού 
6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, οι οδηγίες πληρωμής 
διακανονίζονται με τη ρευστότητα ειδικού σκοπού, όπου 
χρησιμοποιείται κατά κανόνα ο αλγόριθμος 5 (όπως προ- 
βλέπεται στο προσάρτημα I του παραρτήματος I). 

11. Στη διάρκεια κάθε κύκλου επεξεργασίας επικου¬ 
ρικού συστήματος βάσει της διαδικασίας διακανονι¬ 
σμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, η ρευστότητα 
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ειδικού σκοπού μιας τράπεζας διακανονισμού μπορεί 
να αυξηθεί μέσω της απευθείας πίστωσης ορισμένων 
εισερχόμενων πληρωμών στους υπολογαριασμούςτης, 
δηλαδή πληρωμών τοκομεριδίων και εξοφλήσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η ρευστότητα πρέπει πρώτα να πι- 
στωθεί στον τεχνικό λογαριασμό και κατόπιν να χρεωθεί 
στον λογαριασμό αυτό, πριν από την πίστωση της στον 
υπολογαριασμό (ή στον λογαριασμό ΜΠ). 

12. Διασυστημικός διακανονισμός μεταξύ δυο δια- 
συνδεδεμένων επικουρικών συστημάτων μπορεί να 
ενεργοποιείται από ένα επικουρικό σύστημα (ή από 
την ΚΤΕΣ αυτού για λογαριασμό του), μόνον εφόσον ο 
υπολογαριασμός του συμμετέχοντα στο εν λόγω επι¬ 
κουρικό σύστημα έχει χρεωθεί. Η οδηγία πληρωμής 
διακανονίζεται με χρέωση του καθοριζόμενου σε αυτή 
ποσού στον υπολογαριασμό ενός συμμετέχοντα στο 
επικουρικό σύστημα το οποίο την εισάγει και πίστωση 
του υπολογαριασμού ενός συμμετέχοντα σε άλλο επι¬ 
κουρικό σύστημα. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσηςτου διακανονισμού, το επι¬ 
κουρικό σύστημα που εισάγει την οδηγία πληρωμής και 
το άλλο επικουρικό σύστημα ειδοποιούνται σχετικά. Οι 
τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποι¬ 
ούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος 
5\Λ/ΙΡΤ ΜΤ 900 ή ΜΤ 910. Οι κάτοχοι λογαριασμού ΜΠ 
που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου 
ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ. 

Β. Μοντέλο σε συνεχή χρόνο 

13. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το 
μοντέλο σε συνεχή χρόνο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό 
την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) 
υποστηρίζει τον εν λόγω διακανονισμό. 

14. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το 
μοντέλο σε συνεχή χρόνο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό 
την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) 
παρέχει τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών μεταφοράς 
ρευστότητας από και προς έναν τεχνικό λογαριασμό: 

α) πάγιες εντολές (για τις νυχτερινές εργασίες των 
επικουρικών συστημάτων), οι οποίες υποβάλλονται ή 
τροποποιούνται από τις τράπεζες διακανονισμού οποια¬ 
δήποτε στιγμή μιας εργάσιμης ημέρας μέσω της ΜΠΕ 
(όταν είναι διαθέσιμη). Πάγιες εντολές οι οποίες υπο¬ 
βάλλονται μετά τις διαδικασίες έναρξης ημέρας ισχύουν 
μόνο για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν υπάρχουν 
περισσότερες πάγιες εντολές, οι εντολές αυτές διακα¬ 
νονίζονται βάσει του ποσού τους, αρχίζοντας από το 
υψηλότερο ποσό. Στη διάρκεια των νυχτερινών εργασι¬ 
ών των επικουρικών συστημάτων, εάν υπάρχουν πάγιες 
εντολές για τις οποίες τα κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ 
δεν επαρκούν, οι εντολές αυτές διακανονίζονται κατόπιν 
κατ' αναλογία μείωσης όλων των εντολών 

β) τρέχουσες εντολές πίστωσης του τεχνικού λογαρια¬ 
σμού, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο από μια 
τράπεζα διακανονισμού (μέσω της ΜΠ Ε) ή από το οικείο 
επικουρικό σύστημα για λογαριασμό της (μέσω μηνύμα¬ 
τος ΧΜΕ). Εάν το οικείο επικουρικό σύστημα υποβάλλει 
για λογαριασμό της τράπεζας διακανονισμού τρέχουσα 
εντολή για την οποία δεν επαρκούν τα κεφάλαια στον 
λογαριασμό ΜΠ, η εντολή αυτή διακανονίζεται μερικώς- 


γ) τρέχουσες εντολές χρέωσης του τεχνικού λογαρια¬ 
σμού, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο από 
το οικείο επικουρικό σύστημα (μέσω μηνύματος ΧΜΕ)· 
δ) εντολές 5\Λ/ΙΕΤ που διαβιβάζονται μέσω μηνύματος 
ΜΤ 202 και οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνον 
από τράπεζα διακανονισμού στη διάρκεια της ημερήσιας 
επεξεργασίας. Οι εν λόγω εντολές διακανονίζονται αμέσως. 

15. Η έναρξη διαδικασίας («5ΐ3ΐΊ>οί-ρΐ'οεθάυΐ'θ») και το 
τέλος διαδικασίας («θηά-οί-ρΐ'οεθάυΐ'θ») θα λαμβάνουν 
χώρα αυτόματα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
έναρξης ημέρας και την έναρξη των διαδικασιών λήξης 
ημέρας, αντίστοιχα. 

16. Διασυστημικός διακανονισμός μεταξύ δυο επι¬ 
κουρικών συστημάτων που χρησιμοποιούν το μοντέλο 
σε συνεχή χρόνο θα λαμβάνει χώρα χωρίς παρέμβαση 
του επικουρικού συστήματος του οποίου ο τεχνικός 
λογαριασμός πιστώνεται. Η οδηγία πληρωμής διακανο¬ 
νίζεται με χρέωση του καθοριζόμενου σε αυτή ποσού 
στον τεχνικό λογαριασμό που χρησιμοποιείται από το 
επικουρικό σύστημα που την εισάγει και πίστωση του 
τεχνικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται από κάποιο 
άλλο επικουρικό σύστημα. Η οδηγία πληρωμής δεν μπο¬ 
ρεί να εισαχθεί από το επικουρικό σύστημα του οποίου 
ο τεχνικός λογαριασμός πρόκειται να πιστωθεί. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσηςτου διακανονισμού, το επι¬ 
κουρικό σύστημα που εισάγει την οδηγία πληρωμής και 
το άλλο επικουρικό σύστημα ειδοποιούνται σχετικά. Οι 
τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποι¬ 
ούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος 
5\Λ/ΙΕΤ ΜΤ 900 ή ΜΤ 910. Οι κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ 
που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου 
ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ. 

15. Προαιρετικοί συνδεδεμένοι μηχανισμοί 
1. Ο προαιρετικός συνδεδεμένος μηχανισμός «περι¬ 
όδου πληροφόρησης» μπορεί να παρέχεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, για τις διαδικασίες δι¬ 
ακανονισμού 3, 4 και 5. Εάν το επικουρικό σύστημα (ή 
η Τράπεζα της Ελλάδος, για λογαριασμό του) έχει καθο¬ 
ρίσει προαιρετικό χρόνο «περιόδου πληροφόρησης», 
η τράπεζα διακανονισμού λαμβάνει ένα μήνυμα ευρυ- 
εκπομπής ΜΠΕ, το οποίο υποδεικνύει την ώρα έως την 
οποία δύναται να ζητήσει την αντιστροφή της σχετικής 
οδηγίας πληρωμής.Το εν λόγω αίτημα λαμβάνεται υπό¬ 
ψη από την ΚΤΔ μόνον εφόσον έχει διαβιβαστεί μέσω 
του επικουρικού συστήματος και έχει εγκριθεί από αυτό. 
Ο διακανονισμός αρχίζει εάν η ΚΤΔ δεν λάβει τέτοιου 
είδους αίτημα έως τη λήξη του χρόνου της «περιόδου 
πληροφόρησης». Με την παραλαβή τέτοιου αιτήματος 
από την ΚΤΔ εντός της «περιόδου πληροφόρησης»: 

α) όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία διακανονισμού 
3 για τον διμερή διακανονισμό, η σχετική οδηγία πλη¬ 
ρωμής αντιστρέφεται και 

β) όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία διακανονισμού 3 
για τον διακανονισμό πολυμερών υπολοίπων ή εάν στη 
διαδικασία διακανονισμού 4 ο διακανονισμός αποτυγ¬ 
χάνει στο σύνολο του, όλες οι οδηγίες πληρωμής που 
περιλαμβάνονται στο αρχείο αντιστρέφονται και όλες 
οι τράπεζες διακανονισμού και το επικουρικό σύστημα 
ενημερώνονται μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ. 
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2. Εάν κάποιο επικουρικό σύστημα αποστείλει τις οδη¬ 
γίες διακανονισμού πριν από την προγραμματισμένη 
ώρα διακανονισμού («από»-«ίτοηΊ»), οι οδηγίες αποθη¬ 
κεύονται έως την προγραμματισμένη ώρα. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, οι οδηγίες πληρωμής υποβάλλονται στον 
μηχανισμό καταχώρισης με την έλευση της ώρας «από» 
(«ίτοιη»). Αυτός ο προαιρετικός μηχανισμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία διακανονισμού 2. 

3. Η περίοδος διακανονισμού («έως»-«ΐίΙΙ») επιτρέπει 
την παραχώρηση περιορισμένου χρονικού διαστήμα¬ 
τος για τον διακανονισμό επικουρικών συστημάτων, 
προκειμένου να μην εμποδιστεί ή καθυστερήσει ο δι¬ 
ακανονισμός άλλων συναφών με επικουρικό σύστημα 
συναλλαγών ή συναλλαγώντουΤΑΒ0ΕΤ2. Εάν οποιαδή¬ 
ποτε οδηγία πληρωμής δεν διακανονιστεί μέχρι την ώρα 
«έως» («ΐίΙΙ») ή εντός της καθορισμένης περιόδου διακα¬ 
νονισμού, είτε επιστρέφεται είτε, στην περίπτωση των 
διαδικασιών διακανονισμού 4 και 5, τίθεται σε λειτουργία 
ο μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου. Ο καθορισμός της 
περιόδου διακανονισμού («έως»-«ΐίΙΙ») είναι δυνατός για 
τις διαδικασίες διακανονισμού 2 έως 5. 

4. Ο μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εάν η ρευστότητα μιας τράπεζας δια¬ 
κανονισμού δεν επαρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις 
της, οι οποίες προκύπτουν από τον διακανονισμό επι¬ 
κουρικών συστημάτων. Προκειμένου να καταστεί δυνα¬ 
τός ο διακανονισμός όλων των οδηγιών πληρωμής που 
αφορούν έναν διακανονισμό επικουρικών συστημάτων, 
χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αυτός για την παροχή της 
απαιτούμενης συμπληρωματικής ρευστότητας. Η χρήση 
του εν λόγω μηχανισμού είναι δυνατή για τις διαδικασίες 
διακανονισμού 4 και 5. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιη¬ 
θεί ο μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου, απαιτείται η 
τήρηση ειδικού λογαριασμού εγγυητικού κεφαλαίου, 
στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη «ρευστότητα έκτακτης 
ανάγκης» ή καθίσταται διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως. 

16. Χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι 

1.0 αλγόριθμος 4 υποστηρίζει τη διαδικασία διακανο¬ 
νισμού 5. Προς διευκόλυνση του διακανονισμού και προ¬ 
κειμένου να μειωθεί η απαιτούμενη ρευστότητα, συμπε- 
ριλαμβάνονται όλες οι οδηγίες πληρωμής επικουρικών 
συστημάτων (ανεξαρτήτως προτεραιότητας). Οι οδηγίες 
πληρωμής επικουρικών συστημάτων που πρόκειται να 
διακανονιστούν με βάση τη διαδικασία διακανονισμού 
5 παρακάμπτουν τον μηχανισμό καταχώρισης και φυ¬ 
λάσσονται χωριστά στη ΜΠ έως το τέλος της τρέχουσας 
διαδικασίας βελτιστοποίησης. Περισσότερα επικουρικά 
συστήματα που ακολουθούν τη διαδικασία διακανονι¬ 
σμού 5 περιλαμβάνονται στην ίδια περίοδο εκτέλεσης 
του αλγορίθμου 4, εφόσον ο διακανονισμός πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. 

2. Στη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδε- 
δεμένο μοντέλο, η τράπεζα διακανονισμού δύναται να 
διαχωρίσει ένα ποσό ρευστότητας ειδικά για τον διακα¬ 


νονισμό υπολοίπων που προέρχονται από ένα συγκεκρι¬ 
μένο επικουρικό σύστημα. Ο διαχωρισμός ρευστότητας 
για ειδικό σκοπό πραγματοποιείται με την τοποθέτηση 
της αναγκαίας ρευστότητας σε ειδικό υπολογαριασμό 
(διασυνδεδεμένο μοντέλο). Ο αλγόριθμος 5 χρησιμο¬ 
ποιείται τόσο για τις νυχτερινές εργασίες επικουρικών 
συστημάτων όσο και για την ημερήσια επεξεργασία. Η 
επεξεργασία διακανονισμού πραγματοποιείται μέσω της 
χρέωσης των υπολογαριασμών των τραπεζών διακα¬ 
νονισμού με χρεωστική θέση υπέρ του τεχνικού λογα¬ 
ριασμού του επικουρικού συστήματος και, στη συνέ¬ 
χεια, μέσω της χρέωσης του τεχνικού λογαριασμού του 
επικουρικού συστήματος υπέρ των υπολογαριασμών 
των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση. Στην 
περίπτωση πιστωτικών υπολοίπων η εγγραφή μπορεί 
να πραγματοποιηθεί απευθείας -εάν αυτό υποδεικνύεται 
από το επικουρικό σύστημα στη σχετική συναλλαγή- 
στον λογαριασμό ΜΠ της τράπεζας διακανονισμού. Εάν 
ο διακανονισμός μιας ή περισσότερων οδηγιών χρέωσης 
δεν επιτευχθεί (δηλαδή συνεπεία σφάλματος του επι¬ 
κουρικού συστήματος), η σχετική πληρωμή τίθεται σε 
σειρά αναμονής στον υπολογαριασμό. Για τη διαδικασία 
διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, μπο¬ 
ρεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος 5 που εκτελείται σε 
υπολογαριασμούς. Επιπλέον, ο αλγόριθμος 5 δεν χρειά¬ 
ζεται να λάβει υπόψη τυχόν όρια ή δεσμεύσεις. Για κάθε 
τράπεζα διακανονισμού υπολογίζεται η συνολική θέση 
και, εφόσον καλύπτονται όλες οι συνολικές θέσεις, δια¬ 
κανονίζονται όλες οι συναλλαγές. Συναλλαγές που δεν 
καλύπτονται επανατοποθετούνται στη σειρά αναμονής. 

17. Αποτελέσματα αναστολής ή διακοπής 

Εάν η χρήση της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστή¬ 
ματος από ορισμένο επικουρικό σύστημα ανασταλεί ή 
διακοπεί στη διάρκεια του κύκλου διακανονισμού των 
οδηγιών πληρωμήςτου επικουρικού συστήματος, η Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος ως ΚΤΕΣ δικαιούται να ολοκληρώσει 
τον κύκλο διακανονισμού για λογαριασμό του επικου¬ 
ρικού συστήματος. 

18. Κατάλογος προμηθειών και τιμολόγηση 

1. Για το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τη Δι¬ 
ασύνδεση Επικουρικού Συστήματος ή τη Διασύνδεση 
Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογα¬ 
ριασμών που μπορεί να τηρεί στην ΚΤΕΣ και/ή στην ΚΤΔ, 
ισχύει κατάλογος προμηθειών ο οποίος αποτελείται από 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Πάγια μηνιαία προμήθεια ύψους 1 000 ευρώ, που 
χρεώνεται σε κάθε επικουρικό σύστημα («Πάγια Προ¬ 
μήθεια I»). 

β) Δεύτερη πάγια μηνιαία προμήθεια, η οποία κυμαί¬ 
νεται μεταξύ 417 ευρώ και 8 334 ευρώ, κατ' αναλογία 
προς την υποκείμενη ακαθάριστη αξία των συναλλαγών 
διακανονισμού μετρητών σε ευρώ του επικουρικού συ¬ 
στήματος («Πάγια Προμήθεια II»): 
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Κλιμάκιο 

Από (εκατ. ευρώ/ημέρα) 

Έως (εκατ. ευρώ/ημέρα) 

Ετήσια προμήθεια 

Μηνιαία προμήθεια 

1 

0 

κάτω των 1 000 

5 000 ευρώ 

417 ευρώ 

2 

1 000 

κάτω των 2 500 

10 000 ευρώ 

833 ευρώ 

3 

2500 

κάτω των 5 000 

20 000 ευρώ 

1 667 ευρώ 

4 

5 000 

κάτω των 10 000 

30 000 ευρώ 

2 500 ευρώ 

5 

10 000 

κάτω των 50 000 

40 000 ευρώ 

3 333 ευρώ 

6 

50 000 

κάτω των 500 000 

50 000 ευρώ 

4167 ευρώ 

7 

500 000 και άνω 

- 

100 000 ευρώ 

8 334 ευρώ 


Η ακαθάριστη αξία των συναλλαγών διακανονισμού 
μετρητών σε ευρώ του επικουρικού συστήματος υπολο¬ 
γίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα 
της ως ΚΤΕΣ, μία φορά ετησίως βάσει της εν λόγω ακα¬ 
θάριστης αξίας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 
Η ακαθάριστη αξία που προκύπτει από τον υπολογισμό 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της προμήθειας από 
την 1 η Ιανουάριου κάθε ημερολογιακού έτους. Στην ακα¬ 
θάριστη αξία δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που 
διακανονίζονται σε ΕΛΜ. 

γ) Προμήθεια συναλλαγών η οποία υπολογίζεται με 
τον ίδιο τρόπο όπως ο κατάλογος που προβλέπεται για 
τους κατόχους λογαριασμού ΜΠ στο προσάρτημα VI 
του παραρτήματος Ι.Το επικουρικό σύστημα δύναται 
να χρησιμοποιήσει μία από τις εξής δύο επιλογές: είτε 
να πληρώσει πάγια προμήθεια 0,80 ευρώ ανά οδηγία 
πληρωμής (επιλογή Α) είτε να πληρώσει προμήθεια που 
υπολογίζεται σε φθίνουσα βάση (επιλογή Β), με τη δια¬ 
φορά ότι: 

ί) όσον αφορά την επιλογή Β, τα όρια των κλιμακίων 
που σχετίζονται με τον όγκο των οδηγιών πληρωμής δι¬ 
αιρούνται διά του δύο, και 


2. Κάθε προμήθεια που καταβάλλεται σε σχέση με 
οδηγία πληρωμής που υποβάλλεται ή πληρωμή που 
λαμβάνεται από επικουρικό σύστημα, είτε μέσω της Δι¬ 
ασύνδεσης Συμμετέχοντα είτε μέσω της Διασύνδεσης 
Επικουρικού Συστήματος, χρεώνεται αποκλειστικά στο 
εν λόγω επικουρικό σύστημα. Το διοικητικό συμβούλιο 


ϋ) η πάγια μηνιαία προμήθεια ύψους 150 ευρώ (της 
επιλογής Α) ή 1 875 ευρώ (της επιλογής Β) καταβάλλεται 
επιπλέον της Πάγιας Προμήθειας I και της Πάγιας Προ¬ 
μήθειας II. 

δ) Επιπλέον των προμηθειών των στοιχείων α) έως 
και γ), ένα επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τη 
Διασύνδεση Επικουρικού Συστήματος ή τη Διασύνδεση 
Συμμετέχοντα καταβάλλει τις ακόλουθες προμήθειες: 

ί) η μηνιαία προμήθεια για ορισμένο επικουρικό σύ¬ 
στημα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας του ΤΑΚ0ΕΤ2 για το Τ25 ανέρχεται σε 50 ευρώ, εφό¬ 
σον αυτό έχει προκρίνει την επιλογή Α, και σε 625 ευρώ, 
εφόσον έχει προκρίνει την επιλογή Β. Η προμήθεια αυτή 
καταβάλλεται για κάθε λογαριασμό τον οποίο τηρεί το 
επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες· 
ίί) εάν το επικουρικό σύστημα τηρεί κύριο λογαριασμό 
ΜΠ συνδεδεμένο με έναν ή περισσότερους ΕΛΜ, η μηνι¬ 
αία προμήθεια ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά συνδεδεμένο 
ΕΛΜ· και 

ίίί) το επικουρικό σύστημα, ως κάτοχος κύριου λογα¬ 
ριασμού ΜΠ, καταβάλλει τις παρακάτω προμήθειες για 
τις υπηρεσίες Τ25 που αφορούν τους συνδεδεμένους 
ΕΛΜ. Οι εν λόγω υπηρεσίες τιμολογούνται ξεχωριστά: 


δύναται να θεσπίζει πιο λεπτομερείς κανόνες για τον κα¬ 
θορισμό των τιμολογήσιμων συναλλαγών που διακανονί¬ 
ζονται μέσω της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος. 

3. Κάθε επικουρικό σύστημα λαμβάνει από την από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, 
τιμολόγιο για τον προηγούμενο μήνα με βάση τις προ- 


Τιμολογούμενες υπηρεσίες 

Τιμή 

Ανάλυση 

Υπηρεσίες διακανονισμού 



Εντολές μεταφοράς ρευστότητας από ΕΛΜ 
σε ΕΛΜ 

9 λεπτά του ευρώ 

ανά μεταφορά 

Κινήσεις υπολοίπου (δηλαδή απαγόρευση και 
άρση απαγόρευσης διάθεσης ρευστότητας, 

6 λεπτά του ευρώ 

ανά συναλλαγή 

Υπηρεσίες πληροφόρησης 



ΑναφορέςΑ2Α 

0,4 λεπτά του ευρώ 

ανά τεμάχιο σε κάθε παραγόμενη αναφορά 
Α2Α 

Αναζητήσεις Α2Α 

0,7 λεπτά του ευρώ 

ανά τεμάχιο σε κάθε παραγόμενη αναζήτηση 
Α2Α 

Αναζητήσεις υ2Α 

10 λεπτά του ευρώ 

ανά ολοκληρωμένη λειτουργία αναζήτησης 

Ληφθείσες αναζητήσεις υ2Α 

0,7 λεπτά του ευρώ 

ανά τεμάχιο σε κάθε παραγόμενη και ληφθεί- 
σα αναζήτηση Α2Α 

Μηνύματα ενσωματωμένα σε φάκελο 

0,4 λεπτά του ευρώ 

ανά μήνυμα που περιέχεται στο φάκελλο 

Διαβιβάσεις 

1,2 λεπτά του ευρώ 

ανά διαβίβαση 
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μήθειες που αναφέρονται στο σημείο 1 το αργότερο 
έως την ένατη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Οι 
πληρωμές πραγματοποιούνται το αργότερο έως τη δέ¬ 
κατη τέταρτη εργάσιμη ημέρα του εν λόγω μήνα στον 
λογαριασμό που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την 
ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, ή χρεώνονται σε λογαριασμό που 
ορίζει το επικουρικό σύστημα. 

4. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, κάθε 
επικουρικό σύστημα που έχει οριστεί ως σύστημα βάσει 
της οδηγίας 98/26/ΕΚ αντιμετωπίζεται χωριστά, ακόμη 
και αν η λειτουργία δύο ή περισσότερων επικουρικών 
συστημάτων ασκείται από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Ο 
ίδιος κανόνας ισχύει και για τα επικουρικά συστήματα 
που δεν έχουν οριστεί ως συστήματα βάσει της οδηγίας 
98/26/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή τα επικουρικά συστήμα¬ 
τα προσδιορίζονται με αναφορά στα ακόλουθα κριτήρια: 
α) μία τυπική συμφωνία, που βασίζεται σε συμβατική 
ή νομοθετική πράξη (π.χ. συμφωνία ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες και τον διαχειριστή του συστήματος)· 
β) πολλαπλά μέλη* γ) κοινούς κανόνες και τυποποιη¬ 
μένες ρυθμίσεις και δ) το σκοπό της εκκαθάρισης, του 
συμψηφισμού ή/και διακανονισμού πληρωμών ή/και 
τίτλων μεταξύ των συμμετεχόντων.». 

7. Το Παράρτημα VI του Κανονισμού τροποποιείται, 
ως ακολούθως: 

(α) Το στοιχείο γ) του σημείου 8 της παραγράφου 8 
του προσαρτήματος ΙΑ αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«γ) από τον λογαριασμό ΜΠ στον τεχνικό λογαριασμό 


τον οποίο χειρίζεται το επικουρικό σύστημα που χρησι¬ 
μοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο 
σε συνεχή χρόνο.» 

(β) Η παράγραφος 4 του προσαρτήματος ΙΙΑ αντικα¬ 
θίσταται, ως ακολούθως: 

«4. Στην περίπτωση των άμεσων συμμετεχόντων 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες τιμολόγησης. Ο 
άμεσος συμμετέχων λαμβάνει το σχετικό τιμολόγιο του 
προηγούμενου μήνα, στο οποίο αναγράφονται οι κατα¬ 
βλητέες προμήθειες, το αργότερο την ένατη εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα. Η πληρωμή πραγματοποιεί¬ 
ται το αργότερο την δέκατη τέταρτη εργάσιμη ημέρα του 
εν λόγω μήνα στον λογαριασμό που καθορίζει η Τ ράπεζα 
της Ελλάδος και χρεώνεται στον λογαριασμό ΜΠ του εν 
λόγω συμμετέχοντα. »· 

Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστή¬ 
ματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονι¬ 
σμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑΚ0ΕΤ2-6Ρ παραμένει αμετά¬ 
βλητος. 

Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ 
την 13η Νοεμβρίου 2017. 

Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 

























